72.00 








Ργοαιιςίο ὁ ΙΌννΟἥΚ6 Εἰσευβσπηί θοὴν Ρ8Γ38 150 επ 13 εμενα: 


40.00 


7.00 





9 ΝΟ 5ΕΙΝΌΙΟΑ 1Ο ΘΟΝΙΚΑΝΙΟ: ΑΟΘΑΒΑΡΟ: ΚΕΒΑΚΒΑΝ Υ 
[Α5 ΟΟΤΑΣΦ 5Ε ΕΧΡΕΕΞΑΝ ΕΝ ΜΜ ΝΟΜΡΕΝ ΑΝΙΘΤΑΝ 
ΑΟΑΒΑΡΟ ΣυΡΕΡΕΙΟΙΑΙ: ΥΝΑΣ 
ΤΟΙΕΚΑΝΕΙΑΦ: 
ΗΝΕΑΙ: 
ΑνουιΑΝ: 
ΝΟΜΒΕΕ ΓΙΚΜΑ ΓΕΟΗΑ 


ΡΙΒΟ.Ι. ' Οκυζ ΟὐζμΑαΝ ΜΑΡΙΑ 

ΥΕΡΙΓ. 

ΑΡΚΟΡ. 

ΓΑΒΝ. 

ΟΘΑΗΤ. ΜΑΤΕΡΙΑΙ: 


(ΟΒΕΕΙΑΜΙΝΑΡΟ 


ΡΕ5Ο: 





2' ] ΒΕΝΙΦΙΟΝ 


Πιο. 


ΡΙιΑΟΑ ΑσυΕΚκΑΓΑ 


Ν.’ ΒΕ ΡΙΒΗΙΟ 


111] ν 


ΕΡΟΑΙΑ:2:] ΗΟΙΑ 1 ΡΕ 1] 


2 ] 


